Mẫu C12-TS 
(Ban hành kèm theo QĐ số: 61§/QĐÐ-BHXH 
ngày 30/05/2019 của BHXH Việt Nam) 


BẢO HIẾM XÃ HỘI TP HỖ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO HIẾM XÃ HỘI QUẬN 9 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 0101814/BHXH-QLT Quán 9, ngày 01 tháng 02 năm 2020 
THÔNG BÁO 


Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiêm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp 


Kính gửi: Ông/Bà CHỨC TH 0¿aasaaaoaaao 
Tên đơn vị: Công Ty Tnhh Baza Life 
Địa chỉ: Lâu 2, Số 33/4 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM 


Điện thoại: 0932776345 Mã đơn vị: TI3826] <07904-01814> 





Bảo hiểm xã hội quận 9 thông báo: 
1. Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp tháng 01/2020 của đơn vị như sau: 


1.1. Số lao động tham gia: Ó người; 
1.2. Số tiên đã đóng: 0 đông: 
1.3. Số tiền còn phải đóng chuyên sang tháng 02/2020: 20,240,325 đồng: 
2. Số tiền dự tính phải đóng tháng 02/2020: 28,828,485 đồng. 


Bảo hiểm xã hội quận 9 cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) trong việc thực hiện 
trích nộp tiên đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định. Đề nghị 
ông (bà) nộp đây đủ số tiên còn phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan 
BHXH sô tài khoản 088§.100.0000888, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam, CN Quận 9, TP.HCM trước ngày 01/03/2020./. 


Nơi nhận: GIÁM ĐÓC 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 





Nguyễn Thị Minh Hòa 





